LUDWIK 


CZAYKOWSKI 


artysta malarz 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzo- 
ny św. Sakrameniami, zmarł dnia 4-go 
kwietnia 1961 roku. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
dnia 7 bm. o godzinie ll-tej w kościółku 
Najśw. Salwatora. 


Msza św. za spokój Jego duszy odpra- 

wiona zostanie w sobotę dnia 8 bm. 

o godzinie 8°30 w kościele PP. Norber- 

tanek, oczym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku: 


żona i rodzina. 
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